

LES ROSES. 



ROSA POMPONIA. 

R. Germinibus subovatis, pedunculispetiolisque glanduloso-hispidis; 
caule aculéis subrecds; foliolis ovatis, rugosis, subtus pubescentibus; 
floñbus gemellis. (N.) 

R. Pomponia. D. C. Fl. franc. p. 3707. 

R. Provincialis. Ait. Kew. vol. 2, pag. 204. 

R. ( Gallica. Var. e.) Poiret, Encyc. 6, p. 278. 

R. ( Burgundiaca ) germinibus subglobosis pedunculisque hispidis, 
foliolis ovatis subtus pubescentibus. Corolla parva, plena, incarriato- 
albida, disco obscuriore. Pers. Sjn. 18. 

R. ( Centifolia ) pomponia. Rot. cultiv. Nouv. édit. 21. Var. 10. 
Nouv. Duham. Vol. 7, p. 37. 

An parvifolia? Willd. spec . 2, pag. 1078. Ehrh. Beitr. 6, p. 97. 

LE ROSIER POMPON. 

DESCRIPTION. 

Les tiges du Piosier Pompon forment des buissons rameux 
qui s’élévent peu: elles sont armées d’aiguillons épars, gréles, 
presque droits. Les feuilles sont composées de cinq folióles, 
ovales, ridées, d’un vert clair, tomenteuses en-dessous, sim- 
plement dentées, un peuciliées, glanduleuses en leur bord, 
et portées par des pétioles velus. Les feuilles supérieures n’ont 
que trois folióles. Les fleurs, d’une odeur suave, le plus souvent 
disposées deux á deux á Pextrémité des ramuscules, sont sup- 
portées par des pédoncules hispides couverts, ainsi que Tovaire 
et les lobes pinnatifides du cálice, de glandes noires pédicel- 
lees, un peu visqueuses. La corolle tres-double, se compose d’un 











































































































































































